i 




'iilii <ii!ii 


Rudolf Pressler 


Werk&mtte filr 
eiekirische Vakuumrohren, 
physlkallsche u. chemlsche 
Lehrapparate 

Cursdorf <Thur. w a id> 














































' 










Rudolf Pressler 

Werksfaffe fur elekfrische VaKuumrohren, 

ppy 5Ikalische und chemische Lehrapparafe 

Cursdorf (Tliur. Wald) 

Gegrundef 1903 


Katalog-Auszug K. 1 

uber 

Physikalische Lehrapparate 






























































Dieser Auszug K. I ist aus meinen Haupt> 
katalogen: 

L.1 liber physikalische und 
chemisdie Lehrapparate 

und 

V.1 iiber elektrische Vakuum^ 
rohren 

zusammengestellt und soil in groBen Ziigen eine 
Ubersicht fiber meine Erzeugnisse bieten. Ernsts 
haften Interessenten werden auf Wunscb meine 
beiden Hauptkataloge redit gern kostenlos und 
ohne irgendweldie Verbindlichkeit iibersandt 
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Geissler'sche Rtthren ausweifiem imd Urang] as, in mehreren verse hied. Formen: 
No. 1-2 84 5 6789 

~8 10 12 15 20 25 30 35 40 cm lang 

do- wie vorstehend, jedoch aus verse hie den buntem Glase ; 

No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

8 10 12 15 20 25 30 35 40 cm lang 

do. mit verschiedenen eingeschmolzenen Figuren, Zy Under form ; 


No. 19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 


8 

10 

12 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

cm lang 

mit fluoreszterenden Fliissigkeiten gefiillt: 





No. 28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 


8 

10 

12 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

cm lang 


do. mil in Zylinder eingeschmolzener Figur, auf HolifuB 
No. ' 5 4 55 56 5 7 

20 25 90 35 cm Ho he, einsehU dcs Fiillcs 

do. mit 4 fluoreszierenden Fltissigkeiten, anl Holzfufi 
No. 87 88 811 90 9 1 

20 25 30 40 50 cm hoch, einschl. dcs FuGes 

do. mit 1 fliioreszierenden FlUssigkeit und Keleh, auf HolzfuB 

No^_102_ 103_ 

30 50 cm hoch, einschl. des FuBes 

No* 160 do. 1 Satz besteh. aus 6 Kohren von 25 cm Lange in sauber. Facherkarton 

a) \ Rob re mit einer Jluoreszierenden Kliissijfkcil 

b) l Kiihrc mit ctnem p bospb oreszierenden Pulver gefUUt 

c) I R 5 hre mit 2 Gusen gefuUl 

d) 1 Kohre mit Spiraleti mid Sclileifen aus weiBetti und Uranglas 

ej 1 Rfthte mit QuecksOherSfrl*. beii%. 




























































Kugeldurcdmes&er ca. 6 7,5 

mit 2 Kugeln, ein Rad lauFt zum anderen 
Ricbtung, auf Glasfufi 


10 


entgegengesetzter 

_241 

35 cm 
8 cm 


do. nixt 2 Kugeln, ein Rad lauFt zum anderen in 

Mo. 240 

Hohe ca. 28 

Kugeldurchmesser ca, 6 

No. 252 Spektralrdhren, LangsdurchsichhSo cm lang, iieferbar mit folgendeiiGasen: 

N. O. H. CL Br- Cy, CO. COa. Fid). NO*. MCI. H*S. NHu. SOa. 
auBerdem mit folgenden festen Stoffen: Hg. J- S. Se, HgS. HgJ*. 
T 253 do* mit den Edelgasen : Helium, Argon oder Neon 

„ 253 a do. mit dem Ed el gas: Krypton 

n 253 b do. mit dem Ed el gas: Xenon 

Vakuumskala nach Cross, bested end aus 6 Rohren mit versehieden lioliem Vakuum 
Rod re 1 bei 40 tiun Q necks ilberdruek, Lichtstre ifen 
Rdhre 2 bei 10 mm Quecksilberdruck, Lichtband 
Rdhre 3 bei G mm Quecksilberdruck, GeifiSer-Licht 
Rdhre 4 bei 3 mm Quecksilberdruck, gescdichtetes Licdt 
Rob re 5 bei 0,14 mm Quecksilberdruck, Tesla-Vakuum 
Rdhre 6 bei 0,03 mm Quecksilberdruck, Katdoden- u. Rdntgenstrahlen, 
auf sclnvarz poliertem Holzgestell mit Umschalthebel zur Emzelein- 

schaltung der Rohren. 270 271 

--- 

Rnbrenlange 40 50 m 

do, jedoch odne Schaithehel, nur auf Holzgestell 

No. 27 2 _273_274_ 

40 50 cm 


do. 


Rdhrenlange 20 

ohne Holzgestell, nur die Rddren 


No. 


275 

20 


276 

40 


277 

50 


Rohren Hinge 

Crookes' SC he RGhren in KugeHorm, mit 4 vers e die den en Min era lien und in der 
Mitte mit einem kUnstlichen Rubinstein, welcher sebr intensiv rot 
aufleuchtet No. 20S 209 210 

30 45 B0 cm 

13 18 


do. 


do. 


Hbhe ca. 
Kugcldurchmesser ca. 7,5 
mit leu eh tend cm Schmetterling 
No, 213 


Hdhe ca. 25 

Kngeldurchmesser ca. 6 

mit leuchtendem Vogel No. 


214 

30 

7,5 


215 

45 

13 


2 IB 


18 


217 


Hdhe ca. 25 

Kugcldurchmesser ca. 6 


218 

“30“ 

7,5 
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No* 223 Crookes'sc he R5Hre mit leuchtendem Kickelhahn Hohe ca. 30 cm 

Kugeldurchmesser ca* 7,5 cm 
, 231 do. mit Bukelt u. dariiber kreisenden SebmeUerlmgen Hohe ca. 60 cm 

Kugeldurchmesser ca. 18 cm 

Umwegr&hre nach Hittorf mit spiralformig gebogenen Rohren 

No. 


364 


429 


ganze Hohe ca. 30 

T^la-Vakuumkugel mit einer Elektrode No 

Kugeldurchmesser ca. 10 

do. mit einer Elektrode und phosphoreszierendem Kreuz 

N o. 431 

Kugeldurchmesser ca. 10 


45 cm 
430 _ 

13 cm 


432 

13 cm 

Crookes'sche RtShre (Fig. 7a) mit niederem Vakuutn, um zu zeigem dad die 
Uchterscheinung im nierieren Vakuum vom negativen zum pomtiven 
Pole ubergeht Nr« 200 297 298 

To - 


15 


20 


do¬ 


do. 


Kugeldurchmesser ca. 

{Fig 7b) mit ho hem Vakuum, uni zlj zeigen, dad die negativen 
Strahlen (Kathodenstrahlen) im hohen Vakuurn sich grad I hug unab- 
hangig von dem positiven Pole (Anode) ausbreiten 


No. 


299 


Kugeldurchmesser ca. 10 
(Fig. 9) mit Schattenkreuz No- 304 
Korperlange ca- 


300 

1 & 

305 


301 

20 

300 


Stirnflache ca. 


20 

t> 


30 

9 


35 

12 


















































342—343 


193—194 


1 


Crookes'sche R5hre (Fig, 11) mit auf Schienen laufendem Glimmerrad 

No. 309 310 


No, 311 do. 


do. 


Rohrenlange ca. 30 40 cni 

R o hr endure lime sser ca. 5 6,5 „ 

(Fig, 12) zur Demonstration der mechanise hen Wirknng* mit Alu¬ 
mni iumflugel rad, dessen Flu gel einseitig mit Glimmer belegt sind. 
Gauze Hbhe ca. 35 cm, Kugeldurchmesser ca. 9 cm 
(Fig. 11\ zur Demonstration der Ablenkbarkeit der Kathov _.i- 
strahlen durcli einen Magnet N 0t 314 


315 


30 

* 


40 

6,5 


do. 


Rohrenlange ca. 

Rohrendmchmesger ca, 5 

(Fig 21) wie vorstehend, jedoch mit einem im Schnittpimkt der 
Kathodeustrahlen liegenden Platinblech, das bei der Entladung 
zum Gliihen gebracht werden kaim 

No, 326 327 

18 cm 


do. 


Kugeldurchmesser ca. 12 

in Eiform auf HolzfuB mit Musehelteilen und Mineral stricken 
No, 192 193 194 


No. 


342 


ganze Hdhe der Rohre ca- 
Zylinderdurchmesser ca. 


4o 

4 


343 

50 

6,5 


f 

5 


Kugeldurchmesser ca, 6 8 10 cm 

Kugellange ca. 11 13 17 n 

Kanalstrahlenrohre nach Goldstein (V* D. Ph, Ges. 1901, Heft 15) ? mit geschtitzter 
rostahnlichen oder mit durchloehtcr siebahnlichen Kathode und mit gut 
sichtbaren, grellrot auftretenden Kanalstrahlen, senkrecht stehend 




























































Rfttire nach de la Rive, utn die Rotation des elekt rise hen Lie lit s ironies urn einen 
Elektromagnct zu zeigen, Kugddurehmesser esn 13 cm, Kugdlange ca. 20 cm 


No. 


No. 371 
* 3S0 


aus Gryataligias aus Urauglas 
Elektromagnet dazu, dnfache Audiihrung 

R5hre nach Braun-Wehnelt fiir elektrostatische Ablenkung, mil emem 
Diaphragms, gauze Lange ca. 60 cm, Kdrperdurchrm ca. It) cm 

•wiitfienrdhre in bcsscrer AusfLihrung, mit Platlnspiegel und Vakuum-Regenerierung 

No. 390 400 

Kugeldurchmesser ca. 8 11 

Funkenlange ca. 8—10 10 — 15 

Dunkelkasten mit herausnehmbarem Durchienchtungsschirm 

No. 409 a 410 a 

Schirmgrofle: 9X12 
Tesla-Rtthre in Ztckzackform, ohne Eleklroden No. 

Lange ca. 30 50 100 


13X18 

413 414 415 
30 


401 
15 cm 
15—20 „ 

41 1 a 

18x24 cm 
416 417 
150 200 cm 


Abdampfschalen aus Glas, halbkifgdfdrmig, mit AosgtrB 

a b 

1 Salz von 4 Stuck 5—8 cm -0 6 Stuck 5—10 cm -0 

d 

16 Stuck 5—22 cm O- 

No, 506 Becherglaser in Satzen mit Ausgufi a b 

in Satzen von 1—3 1—6 1 8 1—10 

Kochtlaschen a b_^c d e 

No. 507 rund, mit flachcm Boden 100 ^50 500 750 1000 

_ 508 nach Erlenmeyer 100 250 500 750 1000 


11 Stuck 5—15 cm -0 
e 

20 Stuck 5—30 cm -0- 
c d e 


1—12 


g Inhalt 


Ik 

409a—411a 


399—401 


507 


508 




380 
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w 
"il 5 


576 





Retorten 

a 

b 

e 

d 

e 

No. 509 

ohne Tubus 

50 

100 

250 

500 

1000 g In hall 

„ 511 

mit Tubus ii. Stopfen 

50 

100 

250 

500 

100(1 g Inhalt 

, 515 

Reage nsg laser { Probierglasor) 





a b 

c 

d 

e 

f 

H 


80X12 100x12 

140X14 

160x16 

180x18 

180x20 

200 x 21 mm 


* 517 Frobterglasgestella aus Holz a) mit 0 LocKern Lind Staben 

b) mit 12 Lochern und Staben 

„ 525 Spirituslampen, zylindrische Form, 

mit seitlichuin Tubus b) tiO c) 100 d) 150 g Inhalt 

t. 560 Korkbohrer aus hartgezogenen Messingrcihren 

abed 
in Satzcn von 3 6 9 12 

„ 572 Schmelztiegel aus Porzellan, mit Deckel 


* 576 

. 5S5 


«, 592 


n 604 
„ 605 

n 609 


a 


b 


d 


e 


Inhall 15 25 50 75 100 g 

QuetschhUhne rtach Mohr, vernickelt a b 

50 70 mm lang 

Kuhler mit mitt els Gummisdilauch eingefuhrter gerader Kuhlrohre, nach 

Liebig_a b c d e f g h 

20 30 40 50 60 70 80 100 cm Mantellange 

Trichter aus Glas* mit glatten Wanden 

a b c_d e f g h i k 1 

DurchmesBer 5 1 M $ lb 12 16 20 ~2i 30 cm 


Measured mit Graduierung und einfacher Zahlenreihe 

a b c d e f g 

hobe Form 10 25 50 100 250 500 1000 cem 

niedere Form, billlge Sorte 10 25 50 100 250 500 1000 „ 

Vollpipetten mit einer Marke a b e d e f g h 

In It alt 1 2“ 5 10 20 25" 50 100 ccm 
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706 679 775 

770 


785 


715 

Buretten 



a 

b 

c 

No. 611 nach Mohr, uhne Hahn 



25 : V ,0 

W : */« 

100 : 7 1& cem 

9 612 nach Mohr, mit Hahn 



25 : l / I0 

50 : 7io 

i 100 : l /io ecm 

„ 618 nach Schell bach, oh tie Hahn 



25 : 7 10 

50 ; */, fl 

i 100 : l /io ccm 

„ 614 nach Schell bach, mit Hahn 



25 : l /i« 

50 : «/» 

100 : 7 ,n cem 

Spritzflaschen 



a 

b 

c 

No. 620 mit Korkstopfen 



100 

250 

500 g Inha It 

Enghalsflaschen 

a 

b 

c d e 

f R 

h i 

No 640 aus weiftem Glase* ohne Stopfen 

20 

80 

61) 100 150 250 500 750 1000 a tnhalt 

i ‘ ?4 I » » » ™it » 

20 

30 

50 100 150 250 500 

750 1000 g hvhalt 

W^ihafsflaschen 

a 

b 

c d e 

f K 

h I 

No, 644 aus weiGem Glase, ohne Stopfen 20 

30 

50 100 150 250 500 

750 1000 q Inhalt 

„ 645 , n „ mit Stopfen 

20 

80 

50 100 160 250 500 750 1000 g lulialt 

„ 660 Gasentwicklungsflaschen 



a 

b 

c 


100 250 500 g Inhalt 

* 662 Gasentwicklungsapparate nach Kipp, komplett 

a h c d 


7 4 V* 1 2 Liter Inhalt 

n 679 Gaswaschflaschen nach Dree lister, hohe Form a b c 

100 250 500 g 

Schlauchverbindungsrtthren a _b_ _c _ d _ 

No. 706 T-formig 8 10 12 15 mm Durchm. 

Glashfihne (Verbindungshahne) a b c d e 

No. 715 nach 2 Seiten 12 H 4 5 mm Bohrung 

No. 770 Apparat zur Demonstration der allseitig gieichen Druckfortpflanzung in 
Fliissigkeiten (W. Fig. 106) 

„ 775 Karfesfanischer Taucher (Teufel) aus schwarzem Glase a h 

1 6 cm lang 

« 785 Hydraullsche Presse, kteines Model), gauze Hohe ea. 20 cm 
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850 


No, 796 

* 836 

* *50 

n «79 
„ 890 

* 

* 001 
. 902 

, 903 

. 905 

* 906 

„ 962 

, 965 




m)—\m 



905—900 


Kommunizierende R5tire aus Glas, vierarmig, auf Fuft 

Piknometer nach Gay-Lussac, mit eingeschliffenem K ap ill a rs to p f en - 

nan justiert abed 

10 25 50 100 g 

Areometer nach speztfischem Gewicht, 1 Sat/ bestehend a us je 1 Stuck 
fur leichte (0,700—1,000) und Fiir sell were (l,0tKt—2,000) FUissigkeiten, 
ohne Thermometer 

Kapil larrfthren, 1 Rohren von verschiedenen Wei ten, auf Holzfufi 

QuecksilbergefaO nach Grimsehl 

Toricelli-Rohre ohne Teilung und ohne Hahn, 950 mm lang 
do. mit Teilung, aber ohne Halm, 050 mm lang 
do. in it Teilung und mit Hahn, 950 mm lang 

Quecksilbergefafl aus Glas dazu 
Quecksilber-Barometer mit Milchglasskala 
do. mit Papierskala 
Segners Wasserrad aus Glas 
Hydraulischer Widder aus Glas, auf HolzfuO 
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1013 1012 


\>rgea Saugheber, einfach _a_b c _ 

Schenkeliange 25 40 50 cm 

„ 973 Stechheber a b 

ca. 100 250 g Inhalt 

„ 974 do. starkwandig, schwere., stabile Ausfiihrung, 100 g Inhalt 

* 983 Sprlngbrunnen, einfach, ca, 50 cm lang 

M 100! Saugpumpe aus Glas, gan/e Lange ca. 35 cm, mit massiven, einge- 
schliffenen Glasventilcn 

* 1002 SaugpL Tipe aus Glas, ganze Lange ca. 43 cm, mit massiven, ehige- 

schliffenen Glasventilen 

p 1003 Saugpumpe in lacklertem Blechkasten montiert 

t, 1000 Druckpumpe aus Glas, ganze Lange ca. 35 cm, mit massiven, einge- 
schiffenen Glasventilcn 

„ 1007 Druckpumpe aus Glas, ganze Lange ca. 43 cm, mit massiven, einge- 

schliffenen Glasventilcn 

v 1008 Druckpumpe in lacklertem Blechkasten montiert 
n 1012 Feuerspritze, zweistiefelig 

„ 1013 do. in lacklertem Blechkasten montiert 
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No. 1021 
, 1060 

„ 1061 

. 1074 

„ 1082 
* 1120 

* 1125 

, 1139 

* 1160 

» H95 

* naa 


Wasserstrahlpumpe nach Finkner 

Barometerprobe, unter den Rezipienten zu setzen, mit Quecksilber ge- 
fiillt, ganze H6he ea. 12 cm 

Vakuummeter nach Bennert, fur Schlauchan&chluB mit Hahn und 
s tell barer Ska la a lis Spiegelglas, mit Quecksilber gefdllt 

Glaskugel fiir Wagung der Luft, mit 2 Glashahnen und tnchterformigem, 
plangeBCliliffenem Glasfuli zum Aufsetzen auf den Luftpumpenteller, 
Kugeldurchmeaser ca. 15 cm 

Gefrierapparat (Kryophor) ztim Aufsetzen auf den Luftpumpentell er 
(W. Fig. 892} 

Endosmometer nach Dutrochet, mit Baiterieglas, Holzdeckel und Holz- 
ska la (M. P. Ill, Fig. 2281 

Endosmose-Apparat fiir Case nach Weinhold (W. Fig. 188) 

Zerstduber, einfach 

Chemische Harmonika, bestehend aus Wasserstoffgas-Entwicklungs- 
fhtsche und 4 im Akkord abgestimmteu Glasrdhren 

Schall-lnterferenzrohr nach Quincke aus Glas* mit Gummischlauch- 
verbindungen (M, P. I. Fig, 789) 

Starke Stimmgabel mit Stiel T 435 Schwingungen, und mitVorrichtung 
zur Darstellung der Schwingungskurve einer Stimmgabel, Auf den einen 
Schenkel wirdeine Spitze T auf den andern ern Gegengewieht aufgeschoben, 
Fiilirt man die schwingende Gabel mit der Spitze iiber eine beigegebene 
zu berufiende Glasplatte, so entsteht die Schwingungskurve* 
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No. 1260 Sehulprismen aus Krystallglas in sauberer Atisfhhrimg, gldchseUig 

abed 
Hohe 120 90 50 50 mm 

Seitenlange 25 25 25 40 mm 

B 1261 Prismenslative, verstellbar, mit Prisma von 120 mm Hohe 
w 1265 UranglaswQrfel, griin fluoreszierend a b 


Seite 30 f>0 mm 

,, 1294 0 Lin Sen von 50 mm Durchmesser, in san her iiberzogenem Holzkastchen 

mit Samt gefiiltert, in den Formen, wie abgcblldet: bikonvex, plankonvex, 
konkavkonvex, bikonkav T plankonkav, konvex-konkav 
Holzkasten mit Glasern, welehe mit versclnedenen Nuoreszierenden Fli'issigkeiten 

gefdllt sind No. 112 113 114_ 

^ Kasten mit 0 8 12 Glasern 

No. 127 Etui mil B verschiedenen nachleuchtenden Pulvern in flache Glasrohrchen 
gefiallt mid zuguschmolzen. Der Deckel des Etuis besitzt eine tin ter 
Glas befindliche violett nachleuehtende Flache. Etui innen mit Samt 
iiberzogen. GrbGe desselben 12X12 cm 
Etui ohne die nachleuchtende Flache im Deckel, innen jedocb mit sauberem 
Samtiiberzug No. 128 129 130 

mit 3 5 7 Rohrchen 

GroUe 15X5 15X8 15X11 cm 

No. 1356 Ausdehnungsapparat fur fliissige Korper, bestehend aus Glaskugel mit 
Rohransatz and gefarbter Petroteum-Fullmig 
„ 1375 Kaltwasserscttwimmer mit Sehrot beschwert 

T 7 1380 Rohren Viereck, nm die Zirknlation des Wassers zu zeigen 
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No* 1391 
, 1400 

. 1415 

* 1421 

„ 1450 

„ 1451 

* 1452 

■ 14S0 

* 1478 


Thermometerrohr, ohne FLillung* oben mil Fiilltrichter versehen 
Chemise he Thermometer, Glaszy Linder mit MilchgKasskala 

abed 
bis +100° + 200 u -f 250" + 860 0 ^ 

Zimmerthermometer auf Hotzskala, in einiacher Ausfiihrung, entweoer 
mit doppelter Teilung R. C* oder mit einfacherTeilung C, 
mit Quecksibfcfrohr, 25 cm lang 

do* auf Holzhrett, mit dreiteiliger Skala, R. C. F., mit Queck- 
silberrohr „ . 


30 50 cm lang 

Doppel-Thermoskop nach Looser, £ur eine groGe Anzahl Versuehe 
aus der Warmelehre, ohne irgendwelche Nebenteile 

Lehrhuch und Anleitungen fur Versuehe mit dem Looserschen Doppe!- 
thermoskop \ Looser, Ausgewahlte Versuehe aus der Warmelehre! 

Kompletter Satz auserwShlter Nebenapparate, besUmmt fur die 
me is ten Versuehe mit dem Looserschen Doppel-Thermoskop 

Apparat zur Molekulargewiehisbestimmung nach der Gefriermethode nach 
Beckmann, beslehcnd aus: Batterieglas, mil Blechdeckel, Riihrer und Zink- 
uutersatz, 2 Luftmanteln, 2 Gefrierrbhren, 4 Einfiillpipetten, 2 Sch wefelsaure- 
rohrerij t Heber, i lmpfstift, 1 Gummistopfen, jedoch ohne Thermometer 

Normalthermometer nach Beckmann, Mefibereich: 5-6° C in 1 jiK° geteilt 


IE 





























































































































A 


1510 11 1525 



1600 


¥ v 

1538-1539 

c:: . zd 

1070—1671 


1072-1073 



1575 



1570 


No. 1510 Wasserhammer 


n 1511 do. mil eingeschmolzener Spitze (singender Wasserhammer) 

„ 1525 Kryophor nach Weinhold (W. Pig. 393) 

„ 1531 Gefrierapparat nach Carr£, mil Atherglasctsen (W. Fig, 391) 

1538 Pulstiammer mit rot gefarbtem Weingeist gefiillt, kleines Modell, Kugel- 
durchmesser ca. 4 cm, ganze Lange ca, 30 cm 

539 do, Kngeldurclimesser ca, 4 cm, gauze Lange ca. 40 cm 

« 1570 Pa pinscher Damptkolben a us Glas, um die Wirkung des Wasser- 

dampfes zu zeigen, mit Halter 

ft 1575 Rotierende Dampfkugel aus Glas, auf Gestell, mit Spirituslampe 

1587 Haches Glasgefdft mit Losung von Jod in Schwefelkohlenstoff gefiillt, 
zur Demonstration der Ahsorption der Lichtstrahlen und 
dcr Durehlassigkeit der Warmestrahlen (W. Fig 370) 

„ 1600 Hygrometer nach Dainell auf fein poliertem Holzstativ 

« 1670 Glasstab durch Reiben mit amalgamiertem Leder positiv elektrisch 
werdendj ca. 15 mm Durchmesser, 300 mm lang, mit abge¬ 
rundeten Enden 

„ 1671 do. ca. 15 mm Durclimesser, 500 mm lang, mil abgerundeten Enden 

„ 1672 Hartgummisfab durch Reiben mit einem wollenen Tuche oder Katzen- 
feli negaliv elektrisch werdend, ca. 15 mm Durchmesser, 
300 mm lang, mit abgerundeten Enden 

do. ca, 15 mm Durchmesser, 500 mm Jang, mit abgerundeten Enden 
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1673 





























No. 1752 

* 1753 

» 1751 

„ 1764 

r 1825 


Wasserzersetzungsapparat nach Hofmann, mit in 5i> ccm : 

duierten Sclienkeln und eingeschmolzenen Platinclcktruaen* 
ohne Stativ 

do. wie vorstehend, jedoch mit ungra duierten Sclienkeln 

Statlv fur Hofmannsche Wasserzersetzungsapparate mit Metallklemmen 
Knaltgasapparat nach Bunsen, in Statidzytinder eingesetzt, mit einge- 
schmotzenen Platindek trade n 

Demonstrations-Telephone, da von 1 Stuck auseinandernehmbar, aucli 
a Is Mikrophon zu gebrauchen 


Infiuenzmaschine nach Wims hurst mit Ausschaltung der Leydener Flaselien 


No. 

415 

447 

448 

449 


Scheibendurclimesser 

18 

21 

26 

31 

cm 

Funkenlange 

5-7 

8—10 

10-12,5 

12,5—15 

cm 

Funkeninduktoren a) ohne Stromwender 

b) mit 

S l ro m w 

ender 



No, 458 454 

155 

15G 

457 

458 


Funkenlange 4 10 

20 

80 

50 

100 

rrnn 

Betriebsspannung 2 4 

4 

4—5 

8-12 

12 

Volt 

Strorrsverbraucli 0,5—1 1—1,5 

1-1,5 

1,5^ 

i 2—8 

4—i> Ampere 


J 
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